جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية :_الكرخ الأولى رمز المدرسة : 076 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
المدرسة: اعدادية الكرخ للبنات 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 

| 1 | 102042076001 _| الاء صباح مهدي حسين 2< | 82 | 88 | 83 | 61 | 67 | 58 | | ناجح | 439 | 73.17 
| 2 | 102042076002 _| ايلاف ياسرخالدمكي || 81 | 91 | 67 | 77 | 73 | 80 | | ناجج | 469 | 78.17 
| 3 | 102042076003 _| ايه ثامر ابراهيم حميد __| 57 | 75 | 50 | م | م | صفر| | معيد |[ 0 | 0 
| 4 | 102042076004 | بنين رياض فاضل جواد _| 84 | 82 | 78 | صفر | 71 | 85 | | معيد | 0 | 0 
| 5 | 102042076005 إداليا عماد علوان عجون | 80 | 88 | م | 81 | 86 | 66 | | ممعيد | 0 | 0 
| 6 | 102042076006 _| دينا محمد عباس حسكه | 83 | 93 | 91 | 87 | 89 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 7 | 102042076008 | ريماحمد حمدي ياسين ||| 74 | 83 | 77 | 75 | 50 | 84 | | ناجج | 443 | 73.83 
| 8 | 102042076009 إزهراء خضير عباس حمودي | 56 | 59 | 77 | م | 64 | م | | ممعيد | 0 | 0 
| 9 ]| 102042076010 | زينب اياد عزاوينجم || 86 | 92 | 99 | م | 77 | 85 | | ميد | 0 | 0 
| 10 | 102042076011 ]| زينب بشير عباس سلمان | 69 | 50 | 61 | 53 | 50 | 61 | | تاجح | 344 | 57.33 
11 | 102042076012 | ساره جبار كريم علوان 202202202 | صفر | 94 | 83 | م | 85 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 12 | 102042076013 | ساره نصير طه توفيق | صفر | 84 | 71 | 70 | م | 73 | | ممعيد | 0 | 0 
| 13 | 102042076014 إسجى حميدمحمودحميد_ | 59 | 81 | صف | 51 | 56 | 73 | | معيد | 0 | 0 
| 14 | 102042076015 إسح علي هادي خليل | 94 | 100 | 100 | م | 98 | 100 | | معيد | 0 | 0 
| 15 | 102042076016 | شروق مؤيد علي جاسم | 65 | 58 | صف | 71 | 58 | 81 | | مإ 0 | 0 
| 16 | 102042076017 | شهداحمد طهسلمان | صفر | 93 | م | م | م | 86 | | ميد | 0 | 0 
| 17 ]| 102042076018 | شهدرائد حميدمجيد | 55 | 63 | صفر | 50 | صفر | 60 | | معيد |[ 0 | 0 
| 18 | 102042076019 | صابرين احمد عبد الوهاب عبد الكريم_ |[ 88_ | 90 | 74 | صفر |[ م | 84 | | معيد |[ 0 | 0 
| 19 | 102042076021 | طيبه احمد فاضل محمد صالح | 58 | 87 | 27 | 50 | 50 | 50 | | معيد | 0 | 0 
| 20 | 102042076022 | طيبه ماهر عبد الواحد مصحب ____| 94 | 98 | م | 98 | صفر | 99 | | معيد |[ 0 | 0 
| 21 | 102042076023 | عائشه صبحي حسن علوان | 95 | 100 | م | 100 | 91 | 92 | | معيد | 0 | 0 
| 22 | 102042076024 | عنراء خالدحميدحسن | 78 | 53 | 69 | 39 | 50 | 63 | | معيد | 0 | 0 
| 23 | 102042076025 | علاعلاء حسونحسين | صفر | 95 | 72 | 90 | 82 | م | | مإ 0 | 0 
| 24 | 102042076026 | علانبيل عبيدرزيچ || 93 | 93 | 95 | 100 | 99 | 100 | | ناجح | 580 | 96.67 
5 | 102042076027 | فاطمه امير عبد الحسين زغير 79 84 86 68 87 83 ناجح 7 | 81.17 
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1 ذ المدرسة ٠‏ قم الصفحة م" | 
r‏ رمز المدرسة : 076 رقم من 2 إلى 2 
المدرسة 8 اعدادية الكرخ للبنات 
ال : إحياذ : 
لفرع : إحيائي الدور الأول 2020/019 


| 26 | 102042076028 _| فاطمه عبد الناصر عباس كاظم____ | صقر | 100 | صفر | 89 | 88 | 98 | | معد | 0 
| 27 ]| 102042076029 | لطيفه عمار كامل علوان_____ |_ 94 | 98 | 98 | 88 | 82 | 97 | | نجع | 557 _ 
26 | 102042076030 | مریم ست علوان صلدق ا | 86 | 25 | شر 94 | 50 | 67 |_| عه 


50 | 102042076032 | منتارحميد ابراهيوعلي 2 | 80 | 80 | 

| 31 | _102042076033 | نبأرعد سعدون طه 100000 | 97 | 97 | 95 | 76 | 89 _ 
| 32 | 102042076034 _| نبا عامر صفاء نصيف | 61 | 50 | صفر | 33 | 

| 33 |_102042076035_ | نورس رياض مصطفى محمد علي__ | 83_ | 97 | م | 98 | 

34 | 102042076036 _| هاجر احمد خالد عبد الله020_ | 91 | 100 | 99 | 

| 007 | 0س 0 الم 








عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 


